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Anuncio - jueves 12 de noviembre de 2026



Modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Aprobación provisional de la modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO) del Ayuntamiento de Fago y exposición
pública durante treinta días hábiles. Expediente 1934377K.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-2e5183c.pdf
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